AUGUST MAKOWIECKI 


Obywatel m. Krakowa, majster ślusarski, 


przeżywszy lat 69, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
dnia 22 marea 1091 r. 


Stroskana żona z dziećmi zapraszają krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Szan. Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu 
pod l 12 przy ulicy Skawińskiej we wtorek dnia 24 b. m. o godzinie 9 rano do kościoła parafialnego Bożego (iała, a po 
odprawionem Załobnem Nabożeństwie na cmentarz, 


Z drukarni A Koziańskiego w Krakowie. 


